File: D:\Msd20\aout06\0308\REFlTE.D 

Operator: 23 

Date Acquired: 3 Aug 2006 21:49 

Instrument: MSD 2 

Method File: MAN2 7 

Sample Name: BLU + T30 E5 

Misc Info: 

Vial Number : 9 


Analyse quantitative :Testosterone/Epitestosterone 
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